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PartKenope — Victoria. 


* 3 * 


Hamburg. 


PARTHENOPE. 


Hamburg M.T. 


1851. h m s 


Oct. 

17 

9 

44 

35*7 


18 

11 

4 

14*6 

Nov. 

2 

8 

3 

22*7 

Dec. 

*9 

10 

57 

35*9 


25 

6 

57 

3*3 


App. It.A. 
o / # 

29 51 42*1 

29 37 4*3 
26 14 45*8 
22 49 o*o 
*3 24 34*3 


(M. Riimker.) 

App. Decl. 
o / * 

+ 3 45 5 6 * 6 
3 40 0*1 

2 29 44-4 

3 5 13*8 
+ 3 35 4°*6 


VICTORIA. 

Durham. Fraunhofer Equatoreal. (Mr. R. C. Carrington.) 


Exc. of Exc. of No. of Comps, in 




Green. 

M.T. 

It. 

A. 

Ephem. 

N.P.D. 

Ephem. 

R.A. 

N.P.D. 

Set. 

1852 


h 

m 

s 

h m 

8 

S 

0 

/ 

// 

// 




Jan. 

12 

11 

46 

5 *i 

7 46 


- 4*53 

80 

1 

41*2 

—10*8 

21 

7 

10 


17 

9 

49 

8-8 

41 

28*83 

4 *i 3 

79 

54 

37*3 

14*0 

21 

7 

11 



13 

19 

27*5 


20*13 

4*64 



23*0 

* 4*4 

22 

8 

12 


18 

12 

53 

28*6 

40 

I 7*96 

4 * 3 ° 


52 

42*6 

I 5‘9 

15 

-5 

*3 


39 

9 

9 

50*6 

39 

24*72 

4*08 


5 i 

16*3 

(20*9) 

3 

1 

14 


23 

10 

l 9 

10*8 

35 

I 4 ’ 4 I 

4*24 


42 

6 3*3 

12*7 

24 

8 

15 



12 

30 

56-7 


8*52 

3*93 



5**7 

13*0 

12 

4 

16 ’ 


24 

11 

4 1 

25-9 

34 

10*02 

3*92 


40 

43 *° 

11 * 1 

*5 

. 5 ' 

17 



12 

28 

59-6 


8*63 

4*52 



40*2 

12*7 

*5 

6 

18 


25 

9 

44 

5 i*6 

33 

15*20 

4*23 


38 

39*4 

”•5 

10 

5 

19 



12 

12 

32*5 


9*24 

4 * 4 ° 



26*5 

12*6 

24 

8 

20 


26 

10 

15 

30*6 

32 

14*59 

4*21 


36 

16*2 

9*9 

12 

6 

21 


28 

8 

5 1 

27 *6 

30 

21*68 

4*26 


3 i 

39*5 

13*0 

20 

7 

22 


30 

8 

54 

46*2 

28 

28*13 

3*80 


26 

38*2 

* 3*3 

16 

8 

23 


31 

9 

46 

21*7 

27 

31*26 

- 3*92 


23 

56*5 

— 1 2 * 3 

23 

8 

24 

Feb. 

5 

10 

7 

5*2 

23 

11*73 

... 


10 

20*8 

... 

16 

8 

25 


6 

9 

0 

6*8 

22 

25*62 

... 

79 

7 

38*0 

... 

24 

8 

26 


9 

10 

44 

43*3 

20 

5-36 

... 

78 

58 

51*6 

... 

9 

3 

27 


10 

8 

58 

i *9 

J 9 

15-87 

... 


56 

7*6 

... 

12 

4 

28 


13 

12 

42 

12*4 

17 

19-56 

... 


46 

49*4 


24 

8 

29 


i 5 

8 

57 

13-1 

16 

12*48 

**• 


4 i 

21*7 

... 

10 

5 

3 ° 


21 

9 

58 

8*2 

*3 

10*27 

... 


23 

15*4 

... 

24 

8 

3 * 


22 

9 

51 

12*7 

7 12 

45-82 

• •• 

78 

20 

18*6 

... 

18 

6 

32 


The parallaxes and computed places for January were taken from the ephe- 
meris for the opposition circulated by the Superintendent of the Nautical Almanac , 
based on the elements of M. Villarceau; the parallaxes for February were deduced 
from the values of log A, given in the Berliner Astron. Jahrbuck for 1854. 

Victoria was on all occasions this year below the 10th magnitude, estimated 
according to Bessel’s scale. 
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13 Z Victoria. 

Assumed Mean Places of Stars of Comparison, 1852*0. 


Name. 

R.A. 
h m s 

N.P.D. 

0 t // 

Set. 

Weisse, vii h , 1469 

7 49 22 * 2 5 

80 7 21*1 

10 

— 1219 

4<? 5* 82 

79 55 J2 *4 

11 

— — 1195 

39 2 7 ,6 t 

80 0 49*1 

12 

— — 1135 

.37 3 2 *35 

79 47 10*2 

IO 

h-i 

to 

N 

— — 821 

26 51*07 

4 2 39*7 

?£> 17 

— — 906 

29 27*12 

38 8*8 

* i8 ? 19, 21 

— — 826 

2 7 4* 3 2 

33 4 2 '4 

20, 22 

— — 898 

29 10*68 

22 13*3 

2 3> 2 4 

— — 799 

25 56*02 

79 6 56*2 

25, 26 

— — 720 

23 30*85 

78 57 46*0 

27, 28 

— — 473 

*5 49‘ 2 9 

48 41*4 

29 

— — 555 

38 30*21 

42 0*0 

30 

— —. 202 

7 10 2*90 

78 18 47*2 

3 1 ’ 3 2 


Sets 19, -21, 23, 25, and 30, were taken by the hearing-tube, in consequence 
of high winds , 

— 12. The N.P.D. of Weisse, vii h , 1195, here depends on 1174 and 1219. 

— 14. The N.P.D. is worthless: it is the result of a single bisection under 

very unfavourable circumstances. 

— 27, 28. Interrupted by haze. 

— 29. Sky foggy, and full of snow. Planet badly seen. 

31. Many small stars in the field, one following in 5 s ; but no doubt 
about the identity of the planet. 

Some Corrections of Weisse’s Catalogue. 

Weisse, vii 1 ', 761, appears to have originated in an error of 1 revolution = 34"* 1 
in declination: assuming this, its declination for 1825 will 
be + io h 56 ,n i7 s *5, and the star becomes identical with 760, 
There is no such double star as these would otherwise form. 

— — 986. No such star exists in the heavens, nor can I find it in Bessel's 

Zones. 

— — 1135, is wrongly reduced in R.A. Its R.A. for 1852*0 should be 

7 h 36*” 3**49. 

-w — 1174, requires 2 ra to be added to its R.A.; and the precessions 
must be looked to accordingly. 

— — 1469. The seconds of R.A. should be 53®, not 55 s . 


Hamburg. 

Equatoreal. 

(M. C. RUmker.) 


Hamburg M.T. 

App. R.A. 

App. Decl. 

Comp. 

1852. 

h m s 

h m 8 

0 / a 


Jan. 21 

9 5 2 33*3 

114 20 5*6 

4 jo 12 43*9 


22 

8 12 52*5 

114 5 48*7 

14 28*8 

15 

2 4 

7 29 18*6 

113 35 517 

18 46*7 

2 

26 

9 23 9*0 

113 4 44*9 

23 24*1 

11 

27 

7 47 7 -Q 

112 51 i*8 

+ 10 25 41*2 

1 


Apparent Places of Stars compared with Victoria . 



App. R.A. 

App. Decl. 


Compd. 


b m s 

O / q 



Jan. 21 

7 37 3 2 ‘ 8 f? 

io 12 45*3 

Jan. 21 and ?2 

24 

33 37*3ia 

2 47 *5 


24 And 2 4 

27 

7 2 7 4* 8 45 

IO 26 I2‘8 


27 


© Royal Astronomical Society • Provided by the NASA Astrophysics Data System 


Downloaded from http://mnras.oxfordjournals.org/ at NERL on May 11, 2015 




1852MNRAS..12..131R 


l 33 

EGERIA. 



Liverpool. 

Equatoreal. 

Conip'?- 

(Mr. Hartnup.) 

—Ohs' 1 . 


Green. R.A. 

R.A. 

N.P.D. 

R.A. 

N.P.D. 

Star of Comp. 

1352. 

li m s 

h m s 

0 / » 

s 

/ // 

Mar. 18 

46 10*0 

ij 50 49*01 

6 5 ?9 

- 49*73 

-5 J 5 *o 

B.A.C. 3990 


ii 6 6*i 

48*18 

3*2 

49*81 

5 i6 *7 

— — 

20 

10 20 10*6 

II 48 38*85 

65 20 -7*3 

49*49 

5 io*S 

— 4056 


10 35 7*6 

38 *H 

8*9 

49*42 

5 u *5 

— — 

23 

9 19 J 9*7 

II 45 27*72 

65 23 59*3 

48*91 

5 8*2 

■— 39 6 4 


10 41 15*2 

26-62 

6o*o 

- 4^*73 

-5 7*4 

— — 


The observed places are corrected for refraction and parallax. The computed 
places were deduced from the ephemeris circulated by the Superintendent of the 
Nautical Almanac. 


The following are the assumed Mean Places of the Stars of Comparison for 

1852*0: — 


R.A. 

h m s 

B.A.C. 3990 ii 40 29*80 

— 4056 54 9*34 

— 3964 11 53 5*08 


Decl. Authorities. 

o / U 

68 57 30*25 Greenwich and Edinb, Observations. 
67 4 50*30 Edinburgh Observations. 

67 49 29*37 — — 


Durham. Fraunhofer Equatoreal. (Mr. R. C. Carrington.) 



Green. 

M.T. 


R. 

A. 

hog | 

N.P. 

D. 

Log | 

No. of Comps, in 
R.A. N.P.D. 

Set. 

1852. 

h 

m 

t 8 

h 

m 

L S 


0 / 

P 





Jan. 25 

*3 

48 

4 6 *7 

12 

25 

42*92 

-8*387 

68 58 

5i*3 * 

-9*7722 

24 

8 

I 



23 

55*4 



43*42 

8*284 


48*2 

9*7602 

18 

6 

2 

28 


33 

21*0 


25 

54*01 

8*5 j 4 

44 

70*8 

9*7992 

14 

6 

3 


*3 

12 

18*6 



53*81 

8*446 


53*8 

9*780.6 

1.8 

6 

4 


14 

4 1 

3 J *3 



53*99 

8-154. 


32*7 

9*749^ 

IS 

5 

5 

3° 

12 

58 

28*3 


25 

5i*53 

8*460 

35 

4*7 

9*7819 

15 

7 

6 

3i 

12 

21 

43*9 


25 

47*25 

8*515 

3° 

8*9 

9*7973 

10 

5 

7 

Feb. 3 

12 

!5 

5 1 * 1 


25 

22*82 

8*506 

14 

26*9 

9*7921 

12 

4 

8 

5 

H 

2 

37*° 


24 

55*9 1 

8*187 

68 3 

12*0 

9*7432 

18 

6 

9 

6 

13 

39 

30*4 


24 

4°*35 

.8*268 

67 57. 

46*0 

5-7480 

24 

8 

10 

10 

12 

3 6 

H*i 


23 

16*52 

8*409 

35 

34*9 

9*7621 

24 

8 

11 


13 

20 

6*9 



15*99 

8*277 


23*5 

9*7445 

24 

8 

12 

13 

.13 

21 

38*5 


21 

51*26 

8*221 

67 18 

24*3 

9*7369 

24 

8 

13 

17 

12 

40 

53*3 


J 9 

3 ? ?9^ 

8*306 

66 56 

3*9 

9*7405 

23 

8 

14 

18 

12 

29 

3i*7 


18 

53*54 

8*330 

5 ° 

43*° 

9*7423 

18 

6 

15 

19 

13 

24 

49 ? 4 


38 

10*69 

8*056 

45 

4*8 

9^7222 

24 

8 

16 

35 

11 

36 

23*8 


13 

3i*95 

8*391 

14 

4i*7 

9*7447 

11 

4 

17 

27 

12 

3° 

45*3 


11 

43* 6 3 

8*152 

66 5 

x 5*3 

9*7183 

22 

7 

18 

Mar. 2 

11 

55 

16*2 


7 

56*69 

8*233 

65 48 

53*2 

9*7217 

17 

6 

*9 

3 

11 

16 

9*7 


6 

5-8*56 

8*356 

45 

19*3 

9*7333 

24 

8 

20 

9 

11 

17 

13*8 

12 

0 

42*36 

8*249 

27 

58*1 

9*7 1 75 

12 

6 

21 

12 

12 

0 

21*0 

II 

57 

24*30 

—7*867 

22 

3i*7 

9*7006 

18 

6 

22 

20 

12 

4 

24*3 


48 

34*i4 

+ 6*888 

20 

17*5 

5-6971 

18 

6 

23 

24 

11 

17 

6*1 


44 

39*40 

-7*625 

26 

6*o 

9-6995 

18 

6 

24 

27 

10 

47 

36*9 

II 

4 i 

15*37 

-^7*898 

^5 33 

32*6 

—9*7066 

9 

3 

25 
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134 Egeria — Encke’s Comet. 

Corrected for refraction only. The log-factors for parallax are given, as the 
ephemeris in the Berlin Jahrbuch was not quite satisfactory. 

Assumed Mean Places of Stars of Comparison, 1852*0. 


Name. 

h 

R.A. 

m s 

N.F.D. 

0 / # 

Set. 

Bessel’s Zone, 362 

12 

23 52*56 

68 57 26*6 

1 

— — 362 


29 24*87 

56 56*6 

2 

Anonymous, 9th mag. 


26 3*00 

44 55 *o 

3 

Bessel’s Zone, 467 


2° 39*15 

49 3 i*o 

4 

— — 


30 52*32 

43 8'9 

5 

— — 


31 13*12 

27 5I*0 

6, 7 

— — 


24 44*42 

*5 43*3 

8 

B.A.C. 4260 (Edin. Obs.) 


3 i 45*50 

68 7 21*0 

9 

Lalande, 23596 


29 48*00 

67 59 7*0 

10 

Bessel’s Zone, 467 


27 23*99 

38 i*8 

11 

Anonymous, 8th mag. 


24 9*80 

36 14*0 

12 

Bessel’s Zone, 467 


22 55*47 

13 52*2 

G 

— . — - 


17 3*98 

67 0 30*7 

14 

Anonymous, 9# mag. 


17 17*67 

66 48 32*4 

15 

Bessel’s Zone, 412 


14 56*77 

42 52*4 

16 

B.A.C. 4141 


11 50*50 

66 8 32*0 

17, 18 

Bessel’s Zone, 412 


4 i 3* 8 4 

65 51 8*i 

19, 20 

— — 

12 

0 30*09 

28 26*5 

21, 22 

1 

1 

u» 

<-r» 

U* 

11 

45 * 4 * 3 * 

23 44*4 

23, 24 

— — 

11 

32 42*72 

65 34 55 ' 6 

25 


Set. 1. Egeria fully 10th magnitude. 

Sets 5, 23, 24. Sky foggy, and planet dim. 

— 6, 7, 9, 14, 15, 16. Windy. Boisterous. The hearing-tube used. 

— 8,17,25. Measures interrupted by cloud. 

On other nights circumstances were favourable. 


ENCKE’S COMET. 


Cambridge, U.S. Great Equatoreal. (Prof. W. C. Bond.) 



Camb. M.T. 

R.A. 

Comet-— 4c 

No. of 
Obs. 

Decl. 

Comet— 4c 

No. of 
Obs. 

Star of 
Comp.. 

18 o 2 . 

Jan. 13 

h m s 

6 57 28*46 

m s 

+ 0 8*85 

17 

/ 0 

— 2 2*91 

6 

a 

17 

7 2 16*71 

4 0 15*08 

16 

— 3 3 * - 9 6 

10 

b 

19 

7 24 35*76 

—0 21*22 

9 

+ 3 3 2 '53 

6 

c 

20 

6 54 5*46 

—0 6*73 

10 

+ 3 35 * 3 8 

6 

d 

23 

7 20 35*57 

-1 5*42 

8 

— 3 3 S -2 7 

5 

e 

Feb. 2 

6 58 23*46 

+ 0 35*04 

12 

+ 3 6*8o 

10 

f 

14 

7 35 3 S *39 

+ 1 34*51 

8 

+ 2 50*03 

6 

9 
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